252                                           Elftes Capitel.
Fur Phosphor kann Z auch aus den Daten Tarninann's fur die Schmelzdruckcurve und die Volumenanderung auf dieser Curve be-rechnet werden (S. 252). Demnach erhalt Tammann:
*	
	I
50	4,94
70	5,28
90	5,26
100	5,19
Die Zahlen schliessen sich an die obigen recht gut an.
Da nach Regnault die Schmelzwarme des Wassers bei der Tem-peratur 0° gleich 79,01 betragt, so nimmt sie von —6,5° C. bis 0° um
O -I
drei Calorien zu und es ist annahernd ^-^ = 0,50, was iibrigens dem
erfahrungsmassigen Werthe von C2 — C3 entspricht, da die specifische Warme des Eises bei 0° etwa 0,5 betragt und die des Wassers 1,0 ist. Bei Phosphor ist die Zunahme von I mit wachsender Teinperatur nicht so ausgesprochen, imrnerhin aber naindestens angedeutet.
So lange c.2 — C3 positiv ist, nimmt I mit abnehnaender Temperatur stetig ab. Bleibt dieses Yerhaltniss standig erhalten, so wiirde hiernach I auch gleich Null werden konnen. Das wiirde deni Obigen zufolge fur Wasser, wenn wir von den Yerhaltnissen bei 0° extrapolirend auf die bei tieferen Temperaturen schliessen diirfen, bei — 160° etwa eintreten. Darnit stimmen freilich Tarnmann's Beobachtungen nicht uberein, ohne dass gegenwartig Entscheidung getroffen werden kann.
Sieht man C2 — c3 als von der Temperatur unabhangig an, so giebt die Integration der Form el 8)
91)                  "                 1 = (c, — c3) * + 70 und fiir Wasser dem Obigen zufolge
92)                                    I = (160 + f) (ca — c3).
Diese Formel hat Person geglaubt fur alle festen Substanzen an-nehmen zu diirfen, wonach also alle festen Substanzen bei einer und derselben Temperatur, — 160^ etwa, ohne Warmegewinn oder Warme-verlust, schmelzen warden. Sie stimmt ganz gut fur Wasser, Phosphor, Schwefel, Kaliumnitrat und Natriumnitrat. Eine grossere Bedeutung kann ihr nicht wohl zukommen, weil c2 — c3 nicht von der Temperatur unabhangig ist.
Fur denUebergang aus dem gasformigen Zustande in den fiussigen war die durch die Gleichung r = 0 bestimmte Teinperatur die Grenz-temperatur, bei welcher ein Unterschied zwischen Fliissigkeit und Gas nicht bestand, es war die kritische Temperatur fiir diese beiden Zu-Schmelztemperatur inultiplicirt, so sollen nach Herrn Wiebe2) die Producte zu den ent-
